Microlins Brasil - Centro de Formação Profissional 
Unidade Vila Maria 


Nome: Nota do teste: 
Professor: 


Frase Do Dia: “A pessoa mais bem-vinda é aquela que sabe a hora de ir 
embora.” 


Prezados Alunos 


As aulas serão encerradas no dia 17/12/2011 e 
retomarão no dia 16/01/2012. 


A escola funcionará normalmente até o dia 23/12 às 
18:00 hs, para os seguintes departamentos: 


*Financeiro 
| Pagamento de parcelas e acordos) 


* Plantão de Dúvidas 
(Professores disponíveis para Plantão de Dúvidas, 
Digitação e Cursos Intensivos) 


*Comercial 
A escola estará fechada nos dias 24 e 25/12, retomando 
os departamentos no dia 26/12 até 30/12 às 16:00 hs 


Boas Festas à todos dd 
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